+55 


+50 


+45 


+40 


ES 


p 110 hasta 
+as | 5/gue en ¿90mms, 


+33.44 R 0 C A A 
Quiebres 
verticales 
Grís oscuro o 
rojizo $1po 
as 
+30 


Quiebres horizontales 


ROCA B1 


$ , 
E alzó. ROCA B2 
Iris oscuro verdoso o 
roj/zo muy desgrana- 
ble 0/ are, desder354 


0735.21, abajo más 
Firme.Tipo2a3, 


. ROCA B3 


+20 | Grís oscuro o roji. 


20, quebrada verfr. 
colmente. Zipo 5. 


+15 


+40 O Color rojo claro y os: 
onglomerado resis. 





P11 


$110 hasta 5.30 


sigue en ¿90 mms, 


+38/.03 


P10 


4110 hasta 0.95 
sigue en ¿30 mms, 


+33.27 sa 


Quiebres 


horizonta le. ROCA A 


Gris oscuro,ro. 
Niza (potas. 


ROCA Bi 


Hasta 29.07, roca 
descompuesta, ver 
AStaiÓ Abajoro *** 
ca muy porosa y 
descompuesta gris 
rojizo omorrón, 


'arci1a ROCA B2 SN 


Gris. verdosa. parcial. 
menfe desgranable 
al gire.Tipo 304. 


ROCA B3 


0 23.07. 


ERA 
<< — Ma 


Gris oscuro o roji. 
zo en portes ver- 
doso,s/ín poros, 
tipo 405. 


+20,0: 


AI 


“Se 
ES 


NOTO > 


curo 


tente de roca descom. 
puesta con vacios gran. 
des, o/gunos //enos . 


de arcilla dura rojo 
cloro, hipo 2a3, 


+0 


+30.03_$ 


+39.41 


ROCA A 


Gris oscuro, ro. 
Jizo. Tipo 405. 


ROCA B4 


Rojo clero voscuro, con+34.61.).. * 


glomerado, resistente 
Hipo 4 “roca descompuesta, 
can yoc/os grandes, a/p. 

tino 4 19s llenos de orcilla 

y Hipo 4 dro, rojo claro, capas 
tipo 3 olternados con rocos 
más sonas 
*ipo2a3 


ROCA B2 


Iris verdoso, desgronable con 
nódulos de cuarzo, tipo 405. 


ROCA B3 


Gris oscuro 0rojizo 
Hipo 4a5 


Quiebres” Poliédricos 


Roca muy sana 





+42,464 


Ele 


$110 


+ 39.16 


ROCA A 


Gris oscuro,claro 
orojizo. 
Tipo 4a5 
Planos de 


separación 
horizontales, 


Algunos poros 
chicos llenos 


ROCA B1 


ROCA B2 


Grís verdoso,par- 
cialmente desgra. 
nable. Tipo Za 3. 


ET 


HP 110 hasta 440 
sígue en 4 90 mms. 


+ 38.06. 





+4142.37 


+339.97 
E ericontoles ROCA A 


Gris oscuro u roji. 
zo, ?po 5 con quee. 
bresyerticolesondhos. ;. 


ROCA Bf 


Muy poroso 
con huecos 
rcialmente 
Venos de 
coleito. 


Fractura 
Poliédrica 


Roco muy sana 
gris tipo 5 


Nota: no hoy el 
tipo 'B2” 


P14 


$3 110 hasta 400 
Sh5ique en $ 90 mms 


Quebrodo en 
Orizonto/ 
Gris oscura o ra 
Jizo,Hpos. 
Puebroda.gene. 
ralmente en ver. 


$cal. +34.34 


"| Quebrado 
Vertical. 


Algunos 


poros 
chicos 


ly llenos 


descompuesto porosgfipo 3. 
MU pon rellenos de ore, dd 


Roco sono típo 405 


//A quebrodo. 
salt Pescorecez ROCA B 4 


rojo claro yes- 

ra poroso, Wpo4a 5 quebrada 

Aglomerado de roco bosa/fica es. 

empuesto poroso mezclado con or" no E 
| e/llo silicea duro. Menos, posa +22. 
que en la erapa suferior. Ipod, 


lr foca sana, sin poros, tipo A q 


ROCA B2 


Hilados de s//ice. O 


-ROCAB3 


Fractura - 
Poliédrica 


18.64. 


Sano gris os- 
cura o rojiza 
%po 4aS. 


Foco sono grís os 
cura algo verdoso 


fpo3a4,un po- 
co desgrana ble. 


ETS 


$110 mms. hasta 150 
sígue en g 90 mms. 


+19.64 1] * 





P16 


$110 hasta 9.00 


sígue en 


+42645 


+34.62 


ROCA A 


+32.12 


Roca grís oscura 
o rojiza Hipo 5, 


ROCA B1 


Muy porosa. parciolmente 
llena de calcita. (on infru-424,32 
s/ones de orci/la dura,ro- 
Jo cloro. 


+2532 


Algunos poros chicos, 


ROCA B3 


Fractura irregular tipo 4 


Foca gris oscura 
o rojiza tipo 4a 5. 


Roca sana tipoS. 





$ IO mms. 


ROCA A 
Gris clara rojizo 
fa $£a4 con poros 
chicos /lenos, 


ROCA B4 


May porosa 
gríS Oscuro -rojizo 
$ipo 3 


Rojo oscuro 
sin poros 
Rpo 4a 5. 


[ 7327" ROCA B3 


Rojo oscuro quebra 
veñtical y der A 


Rojo oscuro o gris rojizo 
tipo 4as. aclara Fregular 


Gris oscuro, tipo 5 

quebrada en horizontal 

e inclinada. 

Quiebres verticales amplios con 
sílice; foca Hipo 5, gris oscuro 


Gris oscuro, tipo 5 


Gris rojizo, tipo 5. 







LE 


Rio Negro-Rincon de Baygorri 


Catastro de las 


Perforaciones 
desde la 9a la 16 


Fecha 
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